LUDOMIR 


PRAWDZIG-GWIKLINSKI 


MGR ARCHITEKT 
ARTYSTA PLASTYK 


UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


ur. 7 maja 1922 r. w Sosnowcu, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony: św. Sakramentami, 
zmarł dnia 11 września 1989 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w piątek dnia 15 września 1989 r. o godzinie 12.30 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUKI ORAZ RODZINA 


